BIULETYN BRANŻOWY 
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 


— Ciepło 


Warszawa, dnia 16 grudnia 2019 r. Nr 323 (323) 


Taryfy dla ciepła Str. 


1. Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
Nr OŁO.4210.27.2019.BG z dnia 16 grudnia 2019 r. 
Taryfa PRZDSIĘBIORSTWA ENERGETYKI CIEPLNEJ W MŁAWIE 
SPZAC ui Sci O AA POPR R OE 2 
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Łódź, dnia 16 grudnia 2019r. 


PREZES 
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 


Nr OŁO.4210.27.2019.BG 


DECYZJA 


Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 w związku z art. 30 ust. 1 
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755 ze zm.) 
oraz w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) 


po rozpatrzeniu wniosku 


przedsiębiorstwa energetycznego 
PRZDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ W MŁAWIE Sp. z 0.0. 
z siedzibą w Mławie, ul. Powstańców Styczniowych 3, 
zwanego dalej: „Przedsiębiorstwem” 


zawartego w piśmie z dnia 2 sierpnia 2019 r. (pismo znak: PEC/138/2019), uzupełnionego 
pismem z dnia 30 sierpnia 2019 r. (pismo znak: PEC/149/2019), pismem z dnia 16 sierpnia 
2019r. (pismo znak: PEC/156/2019), pismem z dnia 10 października 2019 r. (pismo znak: 
PEC/168/2019), pismem z dnia 28 października 2019 r. (pismo znak: PEC/177/2019), 
pismem z dnia 5 listopada 2019 r. (pismo znak: PEC/179/2019), pismem z dnia 
29 listopada 2019 r. (pismo znak: PEC/210/2019) oraz pismem z dnia 10 grudnia 2019 r. 
(pismo znak: PEC/211/2019) w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła 


zatwierdzam 


taryfę dla ciepła, ustaloną przez Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej 
decyzji, na okres 18 miesięcy od dnia wprowadzenia taryfy do stosowania. 


UZASADNIENIE 


Na wniosek Przedsiębiorstwa, w dniu 8 sierpnia 2019 r., zostało wszczęte postępowanie 
administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez 


BIULETYN BRANŻOWY URE - Ciepło Nr 323 (323) 16 grudnia 2019 r. 


Przedsiębiorstwo, posiadające koncesje na wytwarzanie oraz przesyłanie i dystrybucję 
ciepła. 

Zgodnie z art. 47 ust. 1 i ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne przedsiębiorstwo 
energetyczne posiadające koncesje ustala taryfę dla ciepła oraz proponuje okres jej 
obowiązywania. Przedłożona taryfa podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki, o ile jest zgodna z zasadami i przepisami, o których mowa w art. 44 - 46 ustawy 
— Prawo energetyczne. 

W trakcie niniejszego postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonego 
materiału ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami 
określonymi w art. 44 - 46 ustawy - Prawo energetyczne oraz przepisami rozporządzenia 
Ministra Energii z dnia 22 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania 
i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2017 r., poz. 1988). 

Ustalone w taryfie dla ciepła ceny i stawki opłat zostały skalkulowane na podstawie 
planowanych do poniesienia w okresie stosowania taryfy uzasadnionych kosztów 
prowadzenia działalności koncesjonowanej. Okres obowiązywania taryfy ustalono zgodnie 
z wnioskiem Przedsiębiorstwa. 

Mając na uwadze powyższe okoliczności, postanowiono orzec, jak w sentencji. 


POUCZENIE 


1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie — Sądu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów - za moim pośrednictwem, w terminie 
dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy — Prawo energetyczne 
oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 $ 1 Kodeks postępowania cywilnego). 

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma 
procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu 
sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także 
zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji - w całości lub części (art. 479% 
Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Środkowo- 
Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Łodzi, 
ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź. 

3. Odwołanie od decyzji Prezesa URE podlega opłacie stałej w kwocie 1000 zł, zgodnie 
z art. 32 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach 
sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 785 ze zm.). Strona może ubiegać 
się o zwolnienie od kosztów sądowych, stosownie do przepisów art. 101 
i następne ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, albo o przyznanie 
pomocy prawnej, stosownie do przepisów art. 117 ustawy - Kodeks postępowania 
cywilnego. 

4. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do 
wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję (art. 
127a $1 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego). Z dniem doręczenia 
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organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia 
odwołania przez stronę, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a $ 2 ustawy 
- Kodeks postępowania administracyjnego). 

5. Stosownie do art. 47 ust. 3 ustawy - Prawo energetyczne, niniejsza decyzja zostanie 
skierowana do ogłoszenia w „Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki - 
Ciepło”. 

6. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy — Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza 
taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od 
dnia jej opublikowania w „Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki - Ciepło”. 


Z upoważnienia Prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki 
RADCA PREZESA URE 
Środkowo-Zachodniego Oddziału Terenowego 
Urzędu Regulacji Energetyki 
z siedzibą w Łodzi 


RA 
Beata Głębska 


Uiszczono opłatę skarbową w wysokości 10 zł 

w dniu 5 sierpnia 2019 r. 

na rachunek 95 1030 1508 0000 0005 5002 4055 
Beata Głębska Radca Prezesa URE 


Otrzymują: 
1. PRZEDSIĘBIORSTWO ENEERGETYKI 


CIEPLNEJ W MŁAWIE Sp. zo.o. 
06-500 Mława, ul. Powstańców Styczniowych 3 
2. a/a 
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PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ 
| W MŁAWIE 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 


06-500 MŁAWA 
UL. POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH 3 


TARYFA DLA CIEPŁA 


46 La, toid 
OO, A POWER 


di 


j 
Pradon peppe Ciepinej vREZES zĄ DU 
06-500 Miawa Krzysziyj dpi 
ul. Powstańców owych 3 i | 
NIP 569- 28-05 | 
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PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ 
W MŁAWIE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
ul. Powstańców Styczniowych 3, 06-500 Mława 


TARYFA DLA CIEPŁA 


Spis_treści 
Część I. Objaśnienia pojęć stosowanych w taryfie. 


Część II. Zakres działalności gospodarczej Przedsiębiorstwa związanej 
z wytwarzaniem oraz dostawą ciepła do odbiorców. 


Część III. Podział odbiorców na grupy taryfowe. 
Część IV. Wysokość cen i stawek opłat. 
Część V. Warunki stosowania cen i stawek opłat. 


Część VI. Zasady wprowadzania zmiany cen i stawek opłat. 
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CZĘŚĆ I. 
Objaśnienie pojęć stosowanych w taryfie 


Ustawa — ustawa z dnia 10.04.1997 r. - Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. 
poz. 755). 


Rozporządzenia taryfowe — Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 22 września 2017 roku 
w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu 
zaopatrzenia w ciepło (Dz.U. z 2017 r. poz. 1988). 


Rozporządzenie przyłączeniowe — Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 
15 stycznia 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów 
ciepłowniczych (Dz.U. z 2007 r. nr 16, poz. 92). 


Przedsiębiorstwo ciepłownicze — Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Mławie Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadząca działalność gospodarczą w zakresie 
wytwarzania oraz przesyłania i dystrybucji ciepła. 


Odbiorca — każdy, kto otrzymuje lub pobiera ciepło na podstawie umowy zawartej 
z przedsiębiorstwem ciepłowniczym. 


Odbiorca końcowy — odbiorca dokonujący zakupu energii cieplnej na własny użytek. 


Taryfa — zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, opracowany przez 
przedsiębiorstwo energetyczne i wprowadzony jako obowiązujący dla określonych w nim 
odbiorców w trybie określonym ustawą. 


Obiekt — budowla lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi. 
Źródło ciepła — połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do wytwarzania ciepła. 


Sieć ciepłownicza — połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania 
i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych należące do przedsiębiorstwa 
ciepłowniczego. 


Zamówiona moc cieplna — ustalona przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się 
o przyłączenie do sieci ciepłowniczej największa moc cieplna, jaka w danym obiekcie 
wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach 
warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest 
niezbędna do zapewnienia: 

a) pokrycia strat ciepła w obiekcie, zapewniającą utrzymanie normatywnej temperatury 
i wymiany -powietrza w pomieszczeniach, 

b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych, 

c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji. 


Układ pomiarowo — rozliczeniowy — dopuszczony do stosowania zespół urządzeń służących 
do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do 
na, „Obliczania należności z tytułu dostarczania ciepła. 
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Wezel cieplny - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do zmiany rodzaju lub 
parametrów nośnika ciepła dostarczonego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła 
dostarczonego do instalacji odbiorczych. 


Instalacja odbiorcza - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do 
transportowania ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych lub źródeł ciepła do odbiorników 
ciepła lub punktów poboru ciepłej wody w obiekcie. 


Zewnętrzna instalacja odbiorcza — odcinki instalacji odbiorczych łączące grupowy węzeł 
cieplny lub źródło ciepła z instalacjami odbiorczymi w obiektach, w tym w obiektach, 
w których zainstalowany jest grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła. 


Grupa taryfowa - grupa odbiorców korzystających z usług związanych z zaopatrzeniem w 
ciepło, z którymi rozliczenia są prowadzone na podstawie tych samych cen i stawek opłat 
oraz warunków ich stosowania. 


Nielegalne pobieranie paliw lub energii - pobieranie paliw lub energii bez zawarcia umowy, 
z całkowitym albo częściowym pominięciem układu pomiarowo-rozliczeniowego lub poprzez 
ingerencję w ten układ mającą wpływ na zafałszowanie pomiarów dokonywanych przez układ 
pomiarowo-rozliczeniowy. 


Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). 
Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami. 


CZĘŚĆ IL 


Zakres prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 
w Mławie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działalności 
gospodarczej związanej z wytwarzaniem oraz dostawą ciepła. 


Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Mławie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
prowadzi działalność gospodarczą polegającą na: 


e wytwarzaniu ciepła na warunkach określonych udzieloną przez Prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki koncesją nr WCC/114/434/U/OT — 7/98/BH, z dnia 30 września 1998 roku na 
wytwarzanie ciepła z późniejszymi zmianami; 

e przesyłaniu i dystrybucji ciepła na warunkach określonych udzieloną przez Prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki koncesją nr PCC/120/434/U/0T - 7/98/BH z dnia 
30 września 1998 roku na przesyłanie i dystrybucję ciepła z późniejszymi zmianami. 
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CZĘŚĆ II. 


Podział odbiorców na grupy taryfowe 
1. Charakterystyka potrzeb cieplnych odbiorców. 


Przedsiębiorstwo energetyczne prowadząc działalność gospodarczą w zakresie zaopatrzenia 
w ciepło pokrywa potrzeby cieplne odbiorców z zakresu centralnego ogrzewania oraz ciepłej 
wody użytkowej. 


2. Podział odbiorców na grupy taryfowe. 
Podział odbiorców na grupy taryfowe i zakres usług świadczonych odbiorcom. 


Grupa CC -10 
Wytwarzanie ciepła w centralnej ciepłowni przy ul Powstańców Styczniowych 3 
w Mławie. Przesyłanie ciepła siecią ciepłowniczą od miejsca wytworzenia do węzła 
ciepłowniczego eksploatowanego przez odbiorcę. 


Grupa CC — 20 
Wytwarzanie ciepła w centralnej ciepłowni przy ul Powstańców Styczniowych 3 
w Mławie. Przesyłanie ciepła siecią ciepłowniczą od miejsca wytworzenia do węzła 
ciepłowniczego. Eksploatacja węzła ciepłowniczego. Dostawca ciepła nie ponosi kosztów 
energii elektrycznej dostarczanej do węzła. 


Grupa CC- 20E 
Wytwarzanie ciepła w centralnej ciepłowni przy ul Powstańców Styczniowych 3 
w Mławie. Przesyłanie ciepła siecią ciepłowniczą od miejsca wytworzenia do węzła 
ciepłowniczego. Eksploatacja węzła ciepłowniczego. Dostawca ciepła ponosi koszty 
energii elektrycznej dostarczanej do węzła. 


Grupa CC — 21 
Wytwarzanie ciepła w centralnej ciepłowni przy ul Powstańców Styczniowych 3 
w Mławie. Przesyłanie ciepła siecią ciepłowniczą od miejsca wytworzenia do grupowego 
węzła ciepłowniczego. Eksploatacja grupowego węzła ciepłowniczego. Dostawca ciepła 
nie ponosi koszty energii elektrycznej dostarczanej do węzła. 


Grupa CC -21E 
Wytwarzanie ciepła w centralnej ciepłowni przy ul Powstańców Styczniowych 3 
w Mławie. Przesyłanie ciepła siecią ciepłowniczą od miejsca wytworzenia do grupowego 
węzła ciepłowniczego. Eksploatacja grupowego węzła ciepłowniczego. Dostawca ciepła 
ponosi koszty energii elektrycznej dostarczanej do węzła. 


Grupa CC-22E 
Wytwarzanie ciepła w centralnej ciepłowni przy ul Powstańców Styczniowych 3 
w Mławie. Przesyłanie ciepła siecią ciepłowniczą od miejsca wytworzenia do grupowego 
węzła ciepłowniczego. Eksploatacja grupowego węzła ciepłowniczego. Przygotowanie 
ciepłej wody użytkowej w węźle grupowym.  Eksplantacja zewnętrznej instalacji 
odbiorczej centralnego ogrzewania. Dostawca ciepła ponosi koszty energii elektrycznej 
dostarczanej do węzła. 
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CZĘŚĆ IV. 
Wysokość cen i stawek opłat 


1. Ceny za zamówioną moc cieplną, ciepło i nośnik ciepła oraz stawki opłat za usługi 


przesyłowe. 
GRUPA CC-10 — 
| ; f $ Wysokość ceny 
| Lp Rodzaj ceny lub stawki opłat | Jednostka miary | lub stawki oplat 
1. | Cena za zamówioną moc cieplną: 
- za rok zł/ MW 136 824,72) 
| - rata za miesiąc | zł/fMW |. 11 402.06 
2. | Cenaciepla | zł / GI _ 36.18 
3. |Cenanośnika ciepła | zł / m? | 6.52 
4. | Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe: | 
- za rok zł / MW 19 757,16, 
| - rata za miesiąc zł/ MW 1 646.43 
5. | Stawka oplaty zmiennej za usługi przesyłowe zł/ GI | 6.04 
GRUPA CC-20 _ ! s 
; i ź Wysokość ceny 
T Lp - Rodzaj ceny lub stawki opłat | | Jednostka miary | nh stawki opłat 
ena za zamówioną moc cieplną: | 
- za rok zł / MW 136 824,72 
| | - rata za miesiąc zł / MW | 11 402.06) 
2. | Cena ciepla zł / GI | 36.18. 
'3. Cena nośnika ciepla zł/m? | 6.52. 
4. | Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe: 
- za rok zł / MW 28 825,20 
| - rata za miesiąc złŁ/MW | 2 402.10 
(5. | Stawka opłaty zmiennej za usługi przesy łowe | zł / GI | 8.73. 
„GRUPA CC-20E l 
Lp Rodzaj ceny lub stawki opłat | Jednostka miary | M dze GRA | 
1. | Cena za zamówioną moc cieplną: | 
- za rok zł / MW 136 824,72 
- rata za miesiąc zł / MW 11 402.06 
2. |Cenaciepła zł / GJ 36.18. 
3. | Cena nośnika ciepła zł/m? 6.52. 
4. | Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe: | 
- za rok zł / MW 30 307,32 
l - rata za miesiąc zł / MW | 2 525,61 
(5. Stawka oplaty zmiennej za usługi przesyk lowe | zł / GI 9.18) 
6 
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GRUPA CC-21 
| Lp Rodzaj ceny lub stawki opłat Jednostka miary k k pae r | 
1. | Cena za zamówioną moc cieplną: 
- zą rok zł / MW 136 824,72 | 
- rata za miesiąc zł / MW 11 402.06 
2. |Cenaciepła zł / GJ 
3. | Cena nośnika ciepła zł / m? | , 
4. | Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe: 
| - za rok zł / MW 


| | - rata za miesiąc o| zł/ MW 
5. | Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe | zł / GJ 


GRUPA CCZ21E 


Lp Rodzaj ceny lub stawki opłat Jednostka miary | k ra Sa a 

1. | Cena za zamówioną moc cieplną: 
- za rok zł / MW 136 824,72 
- rata za miesiąc zł/ MW 11 402,06 


Cena ciepła i L zł / GI 36.18. 
Cena nośnika ciepła | zł/m? | 6.52 
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe: 


- za rok zł / MW 46 967,76 
| - rata za miesiąc zł / MW 3 913.98 
5. | Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe zł / GJ | 14.13 


GRUPA CC-22E 


Wysokość ceny 


Rodzaj ceny lub stawki opłat | Jednostka miary lub stawkieślit | 

Cena za zamówioną moc cieplną: | 

- za rok zł / MW 136 824,72 

- rata za miesiąc zł / MW 11 402.06 

|2. |Cenaciepła zł/ GI 36.18 

(3. | Cena nośnika ciepła zł / m? 6.52 
|4. | Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe: 

| - za rok zł / MW 27 039,00 

- rata za miesiąc zł / MW 2 253.25 

15. | Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe zł / GI J 8.20 


Uwaga: Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług 
(VAT). Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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2. Stawki opłat za przyłączenie do sieci. i 


Gmina Miejska Mława posiada opracowany projekt założeń do planu zaopatrzenia 
w ciepło. Jednakże plan rozwoju Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Mławie 
Sp. Z 0.0., o którym mowa w art. 16 ustawy, w pierwszym roku stosowania taryfy nie 
przewiduje ponoszenia nakładów na przyłączenie do sieci ciepłowniczej nowych 
odbiorców, zatem nie ustalono w niniejszej taryfie stawek opłat za przyłączenie do sieci 
ciepłowniczej. W przypadku wystąpienia odbiorcy z wnioskiem o przyłączenie do sieci 
ciepłowniczej, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Mławie Sp. z o.o. niezwłocznie 
dokona niezbędnej zmiany taryfy i wystąpi o jej zatwierdzenie. 


CZĘŚĆ V. 


Warunki stosowania cen i stawek opłat 
1. Parametry jakościowe nośnika ciepła i standardy jakościowe obsługi odbiorców. 


Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat, są stosowane przy zachowaniu 
parametrów jakościowych nośnika ciepła i standardów jakościowych obsługi odbiorców, 
które określone zostały w rozporządzeniu przyłączeniowym. 


2. Sposób postępowania w szczególnych przypadkach. 


W przypadkach: 

- niedotrzymania przez strony warunków umowy sprzedaży ciepła, 

- uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo 
rozliczeniowego, 

- udzielania bonifikat i naliczania upustów przysługujących odbiorcy, 

- nielegalnego poboru ciepła, 

stosuje się odpowiednio postanowienia określone w rozporządzeniu taryfowym, przy czym 

do ustalania opłat za nielegalny pobór ciepła stosuje się odpowiednie ceny i stawki opłat 

zawarte w niniejszej taryfie uwzględniając przy tym obowiązujące przepisy w zakresie 

VAT. 


CZĘŚĆ VI. 


Zasady wprowadzania zmiany cen i stawek opłat 


O cenach i stawkach opłat zawartych w niniejszej taryfie, w tym o wysokości tych cen 
i stawek opłat, odbiorcy zostaną powiadomieni na piśmie, co najmniej na 14 dni przed 


wprowadzeniem ich do rozliczeń. 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieinej 4 
Nz: INA 3 | KM 
ychodniej NIP 689-000-28-05 WER 
JOf- 
; Pht ko p 
CY z 8 
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